NASZ NIEODŻAŁOWANY MĄŻ I BRAT 


żołnierz w wojnie obronnej 1939, uczestnik walk o Anglię, Francję, Belgię i Holandię w I Dywizji 

Pancernej gen. Maczka, członek ZBoWiD, odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od- 

rodzenia Polski, Brytyjską Gwiazdą 1939—45, Gwiazdą Francuską, Medalem Obrony, Meda- 
lem Armii i innymi. 


DŁUGOLETNI PRACOWNIK ZAKŁADÓW ENERGETYCZNYCH W KRAKOWIE 
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie, pozostawiając nas w głębokim bólu i żałobie: 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w poniedziałek 3 października br. o sodzińić 9.00 
w kościele parafialnym przy ul. Dzierżyńskiego. 


POGRZEB odbędzie się w dniu 3. X. br. o godzinie 14.30 z kaplicy na cmentarzu Rakowickim. 
ŻONA, BRAT I RODZINA 


